JAN KRZYŻANOWSKI 


Dyrektor Miejskiej Izby Obrachunkowej Zarządu stoł. król. miasta Krakowa, Zasłużony Prezes 
Towarzystwa Urzędników miejskich, Wiceprezes Zrzeszenia Związków Pracowników miejskich Rz. P., 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzonej Polski i t. d. 


zmarł w dniu 24 września 19355 r. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z kaplicy ementarnej odbędzie się we czwartek 
dnia 26 b. m. o godzinie 15 minut 50. 


Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Ś. p. Zmarłego odbędzie się w sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 
9 rano przed Wielkim Ołtarzem w Bazylice 00. Franciszkanów. 


Do wzięcia udziału w tych smutnych obrzędach zaprasza 


Towarzystwo Urzędników 
Gminy stoł. król. miasta Krakowa 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE, MIKOŁA ISKĄ 13. 


